4. 


PH  grund  av  personalbrist  måste  passningen  inställas  under  FV-ovningen 
vid  de  SH-s  ta  tioner  f som  ej  i ro  med  i övningen.  Förberedelser  akola  göras 
för  att  omedelbart  efter  övningen  återupp taga  passningen. 

10. 

■ 

Nästa  sammanträde  hålles  i FF  fredagen  den  6/9  1946  kl  1400  utan  sär- 
skild kallelse. 


Stockholm  den  30  augusti  1946. 
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